VEBFERNMELDEWERK LEIPZIG 


VERÄNDERBARE „ZWwICHLEIN 


Veränderbare Eichleitungen gestatten das bequeme Einstellen ablesbarer Dämpfungswerte und damit 
auch definierter kleinster Spannungspegel. Sie werden hauptsächlich zu Dämpfungs- und Verstärkungs- 
messungen sowie zur Nachbildung von Leitungsdämpfungen verwendet. 


Die gesamte Eichleitungsdämpfung ist auf vier Schalter verteilt, bei Geräten 
mit Neperteilung in Stufen zu 
1xX7N, 7X1N, 11xX0,1N und 11X001 N; a 
bei Dezibelteilung in Stufen zu 
1xX60db, 6x 10 db, 11X1 db und 11X0,1 db. 


Die sorgfältig geschirmten, reflexionsarm aufgebauten Umlaufschalter sind in jeder Stufe mit getrennten 
Dämpfungsgliedern in x- bzw. Doppel--Schaltung ausgerüstet. Der Scheinwiderstand der Geräte ist in 
einem weiten Frequenzbereich nahezu reell und der Reflexionsfaktor entsprechend klein. Mit dem ersten 
Schalter (1x7 N bzw. 1xX60 db) können die Eichleitungen auf einfache Weise mit und ohne Vorwider- 
stand Z betrieben werden. Ein weiterer Schalter erlaubt den Gebrauch der Eichleitungen mit oder ohne 
eingebautem Abschlußwiderstand. Alle Eichleitungen werden der Typenreihe ee in Neper- 
oder Dezibelteilung ausgeführt. Die erdsymmetrischen Typen können mit halben Wellen 

als erdunsymmetrische Eichleitungen verwendet werden. 


mit Vor- 1x7N 7x1N 11x0,1N 11x0,01N4 mit Abschluß- 
ohne widerst. 1x60db 6x 10db 11x 1db 11x 0,1db t ohne widerst. 


Ausgang 


Ausgang 


mit Vor-- 1x27N 7x 1N 11x071N 11x001N mit ohne 
ohne widerst 1160db 6x10db 1Nx1db NMx:O1ldb —— 
Abschlußwiderst. 
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